COMUNE Dl ARQUATA DEL TRONTO 

Provincia di Ascoli Piceno 


ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI 
PER FINALITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

Ordinanza N.38 del 1 7/09/20 1 6 Prot. n. 7 1 25 del 1 7/09/20 1 6 

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO 


PREMESSO: 

Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni 
ingentissimi su tutto il territorio comunale; 

Che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio 
comunale; 

Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture; 
Che esiste un pericolo in frazione Pretare che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in 
sicurezza di edifici e viabilita come di seguito riportato. 

PRESO ATTO: 

Che in data 14/09/2016 e stato effettuato un sopralluogo congiunto dai rappresentanti, del MIBACT, dei 
Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, in frazione Pretare al fine di verificare le 
necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza degli edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 
24 agosto u.s. e incombenti sulla strada Provinciale n.89 al punto da limitarne la viabilita. 

ACCERTATO come risulta dal Verbale del suddetto sopralluogo del 14/09/2016 quanto segue: . 

L'edificio si to in frazione Pretare, F.6 part. 415, "risulta mol to compromesso dal sisma e present a diffuse 
lesioni, anche sulle murature portanti, con particolare riguardo alle parti prospicienti la S.P. 89-Val 
Fluvione". 

La Commissione ha valutato "la necessita di una messa in sicurezza provvisionale per la percorribilita 
dell'adiacente sede stradale, eventualmente anche mediante operazioni di rimozione delle parti pericolanti 
e/o smontaggio controllato" da effettuarsi in tempi brevi ai fini di consent ire il transito in sicurezza viste le 
necessita della popolazione. 

Non si rilevano criticita relative alle operazioni di messa in sicurezza in rapporto alia tutela di carattere 
paesaggistico prevista dalla normativa vigente. Si specifica che l'edificio interessato dalle operazioni sopra 
descritte non e soggetto alia tutela di carattere monumentale e rientra nella fattispecie prevista 
dall' ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 0389 del 28/08/2016 per quanto attiene alia 
deroga alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; 

Si specifica, come modello operativo, che qualora si dovesse procedere alio smontaggio delle murature in 
fase di crollo tale operazione verrd limitata alle sole parti in caduta avendo cura, qualora presenti, di 
recuperare eventuali elementi in pietra lavorata che verranno sistemati nelle adiacenza degli edifici 
interessati. 

Che la chiusura al traffico della strada provinciale Valfluvione, dovuta alia situazione di pericolo sopra 
descritta, impedisce I'importante collegamento stradale con alcuni comuni limitrofi (Montegallo,ecc); 

Che il fabbricato pericoloso per la viabilita di cui trattasi, F.6 part. 415, risulta catastalmente di proprieta 
della Sig.ra Funari Marcella n.a. Arquata del Tronto il 20.01.1950; 
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Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumita e garantire la riapertura al transito della strada provinciale 
Valfluvione, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dei Vigili del Fuoco, alia messa in 
sicurezza del suddetto fabbricato mediante la realizzazione degli interventi sopra indicati e riportati nel 
citato verbale redatto in data 14 settembre 2016; 

Visti 

L’art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.l 12/1998; 

L’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi; 
gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
la legge 241/1990; 

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016; 

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016; 

ORDINA 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO LOCALIZZATO LUNGO LA STRADA 
PROVINCIALE N.89 VALFLUVIONE, FRAZIONE PRETARE, CATASTALMENTE INDIVIDUATO 
COSI COME DI SEGUITO: 

- Foglio 6 Particella 415 Proprieta Sig.ra Funari Marcella n.a. Arquata del Tronto il 20. 01. 1 950; 

AUTORIZZA le strutture operative dei Vigili del Fuoco all’esecuzione degli interventi in premessa descritti 
e riportati nel verbale di sopralluogo redatto in data 14/09/2016 dai rappresentanti, dei Vigili del Fuoco, del 
MIBACT e di questo Comune; 

Dispone la notifica della presente alia ditta proprietaria. 

La Polizia Municipale, le Forze di Polizia e Carabinieri sono incaricati di curare la tempestiva diffusione ed 
applicazione della presente Ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa per le vie brevi al Sig. 
Prefetto ed alia Presidente della Regione Marche. 

Responsabile del procedimento e il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune 
sito in localita Borgo di Arquata del Tronto. 

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. 
Arquata del Tronto, li 17/09/2016 

Il : 

P.I. Al 



